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17 Δεκεμβρίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 5654 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ¬ 
νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ¬ 

τευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) κατά τις νυχτερινές 
ώρες (μετά την 22:00 ώρα), Κυριακές, αργίες και 
λοιπές εξαιρέσιμες, έτους 2019. 

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ¬ 
νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο¬ 

χέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) μέχρι την 22:00 
ώρα, έτους 2019. 

3 Έγκριση υπερωριών προσωπικού της ΔΕΥΑ Δή¬ 
μου Κω για το έτος 2019. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 261 _ (1) 

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ¬ 
νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ¬ 
τευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) κατά τις νυχτερινές 
ώρες (μετά την 22:00 ώρα), Κυριακές, αργίες και 
λοιπές εξαιρέσιμες, έτους 2019. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ191 Α723-08-1980), 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τη συστατική πράξη ίδρυσηςτης Δημοτικής Επιχεί¬ 
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φλώρινας, π.δ. 
294/1982 (ΦΕΚ 52 Α729-04-1982): «Σύσταση στο Δήμο 
Φλωρίνης Νομού Φλωρίνης ενιαίας επιχείρησης ύδρευ¬ 
σης και αποχέτευσης με το όνομα "Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλωρίνης» καθώς και τις 
τροποποιήσεις αυτής. 

3. Τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (αριθμ. 7717/ 
17-11 -2000, ΦΕΚ 1505 Β713-12-2000), όπως αυτός ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176 Α716-12-201 5). 


5. Την αριθμ. 149/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για το ωράριο προσωπικού της 
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

6. Την αριθμ. οικ. 27771/1-3-2017 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτι¬ 
κής Μακεδονίας με θέμα «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργί¬ 
ας της Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευσης-Αποχέτευσης 
Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)» 

7. Την αριθμ. 7774/15-11-2018 έκθεση Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με 
θέμα «Υπερωριακή Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 
κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22:00 ώρα) και κατά 
τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες, έτους 2019». 

8. Την 7814/16-11-2018 βεβαίωση πίστωσης της Οι¬ 
κονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. περί ύπαρξης πι¬ 
στώσεων στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομι¬ 
κού έτους 2019, για την υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α.Φ. κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά 
την 22:00 ώρα) και κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές 
εξαιρέσιμες, έτους 2019. 

9. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καλείται να αντιμετωπίζει 
θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητας της, καθ' όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου και του έτους. 

10. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης υπερωριακής απα¬ 
σχόλησης πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό¬ 
λησης Α) κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22α ώρα και 
Β) κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέ¬ 
ρες των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες, εποχικές 
ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και 
να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα 
και στις εγκαταστάσεις της, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την καθιέρωση απασχόλησης των υπαλλήλων 
όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. υπερωριακά Α) κατά 
τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22:00 ώρα) και Β) κατά τις 
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες, απρό¬ 
βλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών που πιθανόν να προκύπτουν οποιαδήποτε 
ώρα και ημέρα για την άμεση και κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα και 
στις εγκαταστάσεις της, για το χρονικό διάστημα από 
01-01-2019 μέχρι και 31-12-2019,ως ακολούθως: 

Α) Εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22α ώρα). 
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Τεύχος Β'5654/17.12.2018 


Διεύθυνση Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

22:00 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1 

1 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

1 

20 


Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 22:00 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 

3 

75 

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

192 

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 

2 

40 

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

2 

2 

200 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

4 

3 

300 

Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

4 

4 

400 

Υ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1 

1 

100 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

10 

10 

430 

Δ.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

4 

4 

220 

Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΑ- 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

2 

2 

60 

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1 

1 

40 

Δ.Ε. 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 

2 

2 

80 

ΣΥΝΟΛΟ 

36 

35 

2.137 


Διοικητική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 22:00 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Δ.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

3 

3 

60 

Δ.Ε. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 

1 

1 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 

5 

5 

100 


Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 22:00 ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2 

2 

40 

Π.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 

ΕΙΣΠΡΑΚΤ0ΡΑ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. ΤΑΜΙΑ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 6 

6 

6 

120 

ΣΥΝΟΛΟ 

11 

11 

220 


Το σύνολο των ωρών υπερωριακής εργασίας για τις 
νυχτερινές ώρες (μετά την 22:00 ώρα) δεν θα υπερβαίνει 
τις 96 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο. 

Β) Εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαι¬ 
ρέσιμες ημέρες. 

Διεύθυνση Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ- 

ΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, 
ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1 

1 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

1 

20 


Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ 22:00 

ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 

3 

75 

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

192 

Δ.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 

2 

40 

Δ.Ε. 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

2 

2 

200 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

4 

3 

300 

Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

4 

4 

400 

Υ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1 

1 

100 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

10 

10 

430 
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Δ.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

4 

4 

220 

Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

2 

2 

60 

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1 

1 

40 

Δ.Ε. 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

2 

2 

80 

ΣΥΝΟΛΟ 

36 

35 

2.137 


Διοικητική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, 
ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Π.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

3 

3 

60 

Δ.Ε. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 

1 

1 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 

5 

5 

100 


Οικονομική Υπηρεσία ΔΕ.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, 
ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2 

2 

40 

Π.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤ0- 

ΡΑ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. ΤΑΜΙΑ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 

6 

6 

120 

ΣΥΝΟΛΟ 

11 

11 

220 


Το σύνολο των ωρών υπερωριακής εργασίας κατά τις 
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα 
υπερβαίνει τις 96 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο. Οι 
δαπάνες που θα προκύψουν για την υπερωριακή απασχό¬ 
ληση των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. κατά τις νυχτερινές 
ώρες (μετά την 22:00), ποσού 20.000,00 € και κατά τις Κυ¬ 
ριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 2019, 
ποσού 20.000,00 €, έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., οικονομικού έτους 2019 
και εμπεριέχονται στους παρακάτω κωδικούς: 


1 

Κ.Α. 

60.00.00.000 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

2 

Κ.Α. 

60.00.00.001 

Τακτικές αποδοχές εργατοτεχνιτών 

3 

Κ.Α. 

60.01.00.000 

Αμοιβές έκτακτου προσωπικού 

4 

Κ.Α. 

60.03.00.000 

Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 

5 

Κ.Α. 

60.04.00.000 

Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 
εργατοτεχνιτών 

6 

Κ.Α. 

60.06.00.000 

Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ εκτάκτων 


Για τις παραπέρα ενέργειες εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 
ή Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Φλώρινα, 22 Νοεμβρίου 2018 
Ο Πρόεδρος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΕΚΗΣ 


Αριθμ. 260 (2) 

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ¬ 
νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο¬ 
χέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) μέχρι την 22:00 
ώρα, έτους 2019. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ191 Α723-08-1980), 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τη συστατική πράξη ίδρυσηςτης Δημοτικής Επιχεί¬ 
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φλώρινας, π.δ. 
294/1982 (ΦΕΚ 52 Α729-04-1982): «Σύσταση στο Δήμο 
Φλωρίνης Νομού Φλωρίνης ενιαίας επιχείρησης ύδρευ¬ 
σης και αποχέτευσης με το όνομα "Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλωρίνης"» καθώς και τις 
τροποποιήσεις αυτής 

3. Τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (αριθμ. 
7717/17-11-2000, ΦΕΚ 1505 Β713-12-2000), όπως αυ¬ 
τός ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α716-12-2015). 

5. Την αριθμ. 149/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για το ωράριο προσωπικού της 
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

6. Την αριθμ. οικ. 27771/1-3-2017 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτι¬ 
κής Μακεδονίας με θέμα «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργί¬ 
ας της Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευσης-Αποχέτευσης 
Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)». 

7. Την αριθμ. 7773/15-11-2018 έκθεση Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με 
θέμα «Για την υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων 
στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μέχρι την 22α ώρα, έτους 2019». 

8. Την αριθμ. 7813/16-11-2018 βεβαίωση πίστωσης 
της Οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. περί ύπαρξης 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομι¬ 
κού έτους 2019, για την υπερωριακή απασχόληση εργα¬ 
ζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μέχρι την 22α ώρα, έτους 2019. 
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9. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καλείται να αντιμετωπίζει 
θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητας της καθ' όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου και του έτους. 

10. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης υπερωριακής απα¬ 
σχόλησης πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό¬ 
λησης και μέχρι την 22:00 ώρα, των υπαλλήλων όλων των 
υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., προκειμένου να αντιμετωπίζο¬ 
νται έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπη¬ 
ρεσιακές ανάγκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλα¬ 
βών στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις της, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την καθιέρωση απασχόλησης των υπαλλήλων 
όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22:00 ώρα, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες, εποχικές ή 
επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών που πιθανόν να προκύ¬ 
πτουν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα για την άμεση και κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποκατάσταση βλαβών στα 
δίκτυα και στις εγκαταστάσεις της, για το χρονικό διάστη¬ 
μα από 01-01-2019 μέχρι και 31-12-2019, ως ακολούθως: 

Διεύθυνση Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 

ΩΡΑ 22:00 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥ¬ 
ΘΥΝΤΗΣ 

1 

1 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

1 

20 


Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 

ΩΡΑ 22:00 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 

3 

120 

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

1 

240 

Δ.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 

2 

80 

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

2 

2 

480 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

4 

3 

720 

Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

4 

4 

960 

Υ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1 

1 

150 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

10 

10 

2.185 

Δ.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

4 

4 

340 

Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

2 

2 

50 


Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1 

1 

30 

Δ.Ε. 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 

2 

2 

60 

ΣΥΝΟΛΟ 

36 

35 

5.415 


Διοικητική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 

ΩΡΑ 22:00 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Π.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

3 

3 

60 

Δ.Ε. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 

1 

1 

20 

ΣΥΝΟΛΟ 

5 

5 

100 


Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 


ΚΛΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 

ΩΡΑ 22:00 

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ 

Τ.Ε. 

ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2 

2 

40 

Π.Ε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 

ΕΙΣΠΡΑΚΤ0ΡΑ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. ΤΑΜΙΑΣ 

1 

1 

20 

Δ.Ε. 6 

6 

6 

120 

ΣΥΝΟΛΟ 

11 

11 

220 


Οι δαπάνες που θα προκόψουν για την υπερωρια- 
κή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μέχρι 
την 22:00 ώρα, έτους 2019, ποσού 32.000,00 €, έχουν 
προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Δ.Ε.Υ.Α.Φ., οικονομικού έτους 2019 και εμπεριέχονται 
στους παρακάτω κωδικούς: 


1 

Κ.Α. 

60.00.00.000 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

2 

Κ.Α. 

60.00.00.001 

Τακτικές αποδοχές εργατοτεχνιτών 

3 

Κ.Α. 

60.01.00.000 

Αμοιβές έκτακτου προσωπικού 

4 

Κ.Α. 

60.03.00.000 

Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ 

5 

Κ.Α. 

60.04.00.000 

Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ εργατοτεχνιτών 

6 

Κ.Α. 

60.06.00.000 

Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ εκτάκτων 


Το σύνολο των ωρών της απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας (μέχρι την 22:00 ώρα), δεν θα υπερβαίνει τις 
120 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο. 
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Για τις παραπέρα ενέργειες εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 
ή Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Φλώρινα, 22 Νοεμβρίου 2018 
Ο Πρόεδρος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΕΚΗΣ 


Αριθμ. αποφ. 313 (3) 

Έγκριση υπερωριών προσωπικού της ΔΕΥΑ Δή¬ 
μου Κω για το έτος 2019. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις της περ. 12τηςυποπαρ. Γ1 τηςπαρ. Γ του 
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και του ν. 4354/2012. 

2. Τις διατάξεις το άρθρου 20τουν. 4024/2011 και του 
ν. 4354/2015. 

3. Την αριθμ. 2/85127/0022 22-11-2012 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών καθώς και την αριθμ. 2/31029/ 
ΔΕΠ/06-05-2016. 

4. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980. 

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/1757/0026/ 
2017(ΦΕΚ 17/Β/12-1-2017). 

6. Τις διατάξεις του ν. 4483/2017. 

7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε¬ 
σίας τηςΔΕΥΑΔ. 

8. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον υπό 
κατάρτιση προϋπολογισμό δέσμευση για το έτος 2019 
της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, βεβαίωση της Οικονομικής υπηρε¬ 
σίας αριθμ. 4531/07-11-2018. 

8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω τη 
ιδιαιτερότητας επείγουσας και εξαιρετικότηταςτων πα- 
ρεχομένων υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή ημε¬ 
ρήσια εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, 
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των 
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και να 
προστατευτεί η δημόσια υγεία των πολιτών, αποφασίζει: 

Ομόφωνα και εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης του τακτικού προσωπικού της ΔΕΥΑ Δή¬ 
μου Κω μέχρι 31/12/2019 ως ακολούθως: 

Ι.Την απογευματινή υπερωριακή απασχόλησης του 
Προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2019 στα 
τμήματα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Μηχανολογικών Εγκα¬ 
ταστάσεων και των Χειριστών Μηχανημάτων έργου και 
Οδηγών που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία, για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών. 

Έκτακτες και απρόβλεπτες είναι οι ανάγκες που ανα¬ 
φύονται ξαφνικά, οφειλόμενες σε απολύτως εξαιρετικά 
αίτια, με συνέπεια να μην είναι σε καμία περίπτωση εφι¬ 
κτός ο εκ των προτέρων σχεδιασμός για την αντιμετώπι¬ 
σή τους, απαιτούν δε άμεση δραστική διευθέτηση, προ- 


καλώντας πρόσθετα κατά ποσότητα καθήκοντα για το 
προσωπικό, τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν μέσα 
στο τακτικό ωράριο εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας. 
Ως τέτοιες ζημιές μπορούμε να περιγράφουμε τις εξής: 

α.Τη διάτρηση, σπάσιμο υπόγειων ή υπέργειων δικτύων 
μεταφοράς νερού λόγω παλαιότητας, τη μη ελεγχόμε¬ 
νη μεταβολή των παραμέτρων λειτουργίας των αγωγών 
(υδραυλικά πλήγματα, απότομη μεταβολής πίεσης, φθορά 
υλικών κ.λπ.). 

β. Το σπάσιμο ή βούλωμα των αγωγών αποχέτευ¬ 
σης από ενέργειες των χρηστών. Ιδιαίτερη δυσκολία 
αντιμετώπισης παρουσιάζουν οι βλάβες αυτές, διότι 
η επέμβαση για την αντιμετώπισή τους θα πρέπει να 
είναι άμεση για το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν 
ζημία στα αντλιοστάσια ακαθάρτων και στην συνέχεια 
διαφυγή των λυμάτων στο περιβάλλον (δρόμοι, θάλασ¬ 
σα, ρέματα) θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία 
των πολιτών. 

Επίσης από το 2018 λειτουργούν τα δίκτυα και οι βι¬ 
ολογικοί της Δημοτικής Ενότητα Πυλίου και Δημοτικής 
Κοινότητας Καρδάμαινας με αποτέλεσμα να αυξηθούν 
οι απαιτήσεις του προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 

2.Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών με αμοιβή με προσωπικό που θα αποτελείται 
κατά το μέγιστο και ανάλογα με τις ανάγκες από: 


Ειδικότητες 

Αριθμός 

Εργαζομένων 

Απογευματινή 
Εργασία 
εργάσιμων 
ημερών (ώρες) 

Α'εξάμηνο 2019 

Απογευματινή 
Εργασία εργάσιμων 
ημερών (ώρες) 

Β'εξάμηνο 2019 

Τεχνίτες 

Υδραυλικοί ΔΕΎΕ 

10 

1.200 

1.200 

Αρχιτεχνίτης 
Υδραυλικός ΔΕ 

1 

120 

120 

Χειριστές 

μηχανημάτων 

Έργου ΔΕ 

6 

720 

720 

Υδρονομέας 

1 

120 

120 

Τεχνίτες 

Ηλεκτρολόγοι 

ΔΕ-ΥΕ 

3 

360 

360 

Οδηγοί ΔΕ-ΥΕ 

2 

240 

240 

Συντηρητές 
Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων ΔΕ 

5 

600 

600 

Αποθηκάριος ΔΕ 

1 

120 

120 

Εργάτες ΥΕ 

10 

1.200 

1.200 

Εργοδηγός 

Δομικών Έργων 

1 

120 

120 





Σύνολα 

40 

4.800 

4.800 


που υπηρετούν στο τμήματα ύδρευσης και αποχέ¬ 
τευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, και μέχρι 120 ώρες το α' 
εξάμηνο και άλλες 120 ώρες για το β' εξάμηνο για κάθε 
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εργαζόμενο, για το έτος 2019, για την άμεση αποκατά¬ 
σταση των έκτακτων βλαβών των δικτύων ύδρευσης 
και αποχέτευσης, με αποτέλεσμα την πρόληψη πρό¬ 
κλησης ζημιών από πλημμύρες και εκροές λυμάτων, 
αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων, την οικονομία 
στην απώλεια ύδατος και την προστασία της δημόσι¬ 
ας υγείας. 

3. Τα παραπάνω όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών 
απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγμα¬ 
τοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της 
ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 

Συγχρόνως σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η εναλλάξ 
απασχόληση των εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι 
σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώ¬ 
τατου αριθμού ωρών ανά εργαζόμενο. 

4. Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του 
υπερωριακά, θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του 
προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο) 
δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα 
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδο¬ 
μάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία. 


5. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών 
για τους υπαλλήλους τηςΤεχνικής Υπηρεσίας γίνεται από 
το Διευθυντή τηςΤ.Υ. της ΔΕΥΑ Δήμου Κω. 

6. Η δαπάνη της ανωτέρω υπερωριακής απασχόλησης 
υπολογίζεται περίπου στις είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000,00) 
ευρώ και θα προβλεφθεί και θα βαρύνει τον προϋπολο¬ 
γισμό χρήσης 2019 και ειδικότερα στους Κ.Α. 03.600.02 
«Υπερωρίες Προσωπικού» δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) 
ευρώ, Κ.Α. 03.6050.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ, 
ΤΣΜΕΔΕ έμμισθου προσωπικού - αορίστου χρόνου» με 
έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ και 03.6050.02 με τίτλο «Ερ- 
γοδοτικές εισφορές ΙΚΑ,ΤΣΜΕΔΕ έκτακτου προσωπικού» 
με δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, (σχετική βεβαίωση της 
οικονομικής υπηρεσίας αριθμ. 4351 /07-11 -2018). 

7. Για τη εν λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

8. Η παρούσα να ισχύει μέχρι 31-12-2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κως, 9 Νοεμβρίου 2018 
Ο Πρόεδρος 
ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ 
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ΞΤ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι¬ 
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α'58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.θ 1.0Γ, την επίσημη ιστο¬ 
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί¬ 
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο νννννν.θΐ.ςιΐ'. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή¬ 
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €.Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά¬ 
νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ννθΙιπΐ35ΐθΓ.6ΐ@βτ.9Γ με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε¬ 
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό¬ 
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (νννννν.θΐ.ς 1- )· Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι¬ 
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο¬ 
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. 

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπο και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα 

Ιστότοπος: \ν\ν\νλΧ.^χ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - Ιβχ: 210 5279054 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: Γΐ6ΐράθ$Ι<.6ΐ@6ΐ.9 > ' 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

νν60ΠΓ135ΐ6Γ.6ϊ@€ϊ.ε|Γ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178- 180) 
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 καιτηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9Γ3>ηιτΐ3ΐ6Ϊ3@6ΐ.9>' 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -13:30 


Γί^ΡΤΤττΤ^ ι :■ ' .'^ιΙΠ σοτ. Γ _ 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπο μας. 



























